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LES ROSES. 

simplement dentées, mais parfois munies de dents inegales au 
sommet: oes folióles sont un peu fermes au toucher, et leurs 
nervures saillantes et presque paralleles; elles sont portees par 
des pétioles aiguillonnés, ayant á leur base des stipules velues, 
tres-en ti eres, pointues au sommet, denticulees en leur bord. Les 
fleurs sont disposées par trois ou cinq á 1 extrémité des ra- 
meaux qui croissent le long des branches principales, oü elles 
se réunissent en un corymbe court et serré. Les pedicelles et 
les ovaires sont glabres, et les divisions calycíñales pinnatilides. 
La corolle présente cinq pétales d’un rose trés-tendre, echan- 
crés en coeur au sommet. La fleur est petite, eu égard á la hau- 
teur et á la vigueur de l’arbrisseau. Le fruit est spherique, et 
d’un rouge-vif á la maturité. 

OBSERVATIONS. 

Ce Rosier, tout en conservant ses caracteres, varié dans ses 
dimensions, suivant les sites, la nature du terrain, et les ex- 
positions. Ses folióles sont tantot petites ou moyennes, comme 
dans Findividu dont nous présentons la figure; tantot, elles sont 
tres - grandes, méme allongées et terminées en pointe. Les 
aiguillons sont aussi, dans plusieurs Rosiers, peu ou point 
élargis á leur base, et cest cette derniére circonstance qui a 
déterminé M. De Candolle á constater une variété sous le 
nom de R. dumetorum litigiosa. Quant á nous, nous y avons 
retrouvé, dans leur entier, les caracteres du R. collina de D C. 
( non Jacquin), et nous avons cru pouvoir le placer dans la 
série des variétés de ce Rosier, dont il nous paraít impossible 
de le séparer, á cause de ses folióles constamment velues en- 
dessous. (Yoyez notre ouvrage, /. c.) 
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